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CONVERGENCE FUND SICAV RAIF 

RCS Luxembourg: B211774 
Societe Anonyme qualifiee de 

Societe d’investissement a capital variable - fonds d’investissement altematif reserve 

12, rue Eugene Ruppert 
L-2453 Luxembourg 


Constat 


La societe CONVERGENCE FUND SICAV RAIF, une societe anonyme qualifiee de 
societe d’investissement a capital variable - fonds d’investissement altematif reserve, ayant son 
siege social au 12, me Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculee aupres du Registre 
de Commerce et Societes de Luxembourg sous le numero B21 1774, a ete constitute suivant acte 
re</u par Maitre Henri HELLINCKX, notaire de residence a Luxembourg, en date du 29 decembre 
2016, et le constat de cette constitution a ete etabli en date du 29 decembre 2016 par Maitre Henri 
HELLINCKX, notaire de residence a Luxembourg. 


La Societe Degroof Petercam Asset Services S.A., une societe anonyme, ayant son 
siege social au 12, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculee aupres du 
Registre de Commerce et Societes de Luxembourg sous le numero B 104980 a ete nominee 
«societe de gestion» (authorized alternative investment fund manager). 


Pour mention aux fins de la publication au Recueil Electronique des Societes et 
Associations (le «RESA»). 


Luxembourg, le 16 janvier 2017. 



